GALLERIA PENELOPE 


Arte contemporanea italiana e straniera 


VIA FRATTINA, 99 - TEL. 684.578 - ROMA 


Roma, 27 settembre 1961 


Illustre Professore, 


nel comunicarle che ho lasciato la direzione 
della Galleria d'arte "La Nuova Pesa", desidero informarla 
che dalla fine del prossimo ottobre, negli stessi locali di 
Via Frattina, 99- 1. piano, inizierà la sua attività la Gal 
leria Penelope.- 


Il programma della nuova Galleria sarà informa 
to ai principi di una scelta quanto più possibile rigorosa 
dei valori artistici italiani e stranieri in cui troveranno 
ampio posto anche gli artisti delle nuove generazioni.- 


L&attività della Galleria sarà periodicamente 
presentata nel bollettino "Nuovarte", che inizierà le pubbli 
cazioni a partire dallo stesso mese di ottobre e che sarà mia 
cura inviarle.- 


Nell'augurarmi che ella voglia conservarmi l'at 
tenzione e la fiducia con le quali ha seguito in passato le 
mie iniziative, le porgo i miei migliori saluti. 


Hi 


( vario pr ) 
kde anali 


